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画 の 見 方 


ゲー ム を プレ イ す る な か で 、 何 度 も 目 に する の が 「 エピ ソー ド 選 択 」 と 「 オペ レー ショ ン 」 の 
画面 だ 。 そ れ ぞ れ の 画面 で 表示 され る 情報 の 役割 を し っ か り と 覚え よう 。 


「 エ ピ ソ ー ド 選択 ] の 画面 は 、 これ か ら プ レイ する エピ ソー 
ド を 選択 する も の だ 。 難 易 度 の 変更 や ハイ スコ ア を 確認 し 
た いと きも 、 この 画面 で 行なう 


エピ ソー ド 選択 
画面 … 


訓 ク リア デー タ 

下 画面 で 選択 し て いる エピ ソー ド の クリ ア 
デー タ を 表示 。 ハ イス コア は 難易 度 ご と 
に 保存 され る 。 


目 Diffculty 
現在 の ゲー ム 難 易 度 を 表示 。 選 択 中 の 難 
易 度 が 緑色 で 表示 され る 。 


回 Chapter 
現在 選択 中 の チャ プター 数 。 


回 スト ー リ ー バ ネル 
選択 中 の スト ー リ ー パ ネル 。 一 度 バ ネル 
を 選択 する と 緑色 で 表示 され 、 再度 タッ チ 
する と その エピ ソー ド が 始ま る 。 


目 Operation Rank 

各 ミ ッ シ ョ ン で の クリ アラ ンク 。 ク リア 時 
に 獲得 し た 評価 の な か で 、 いち ば ん 高い 
ラン ク が 表示 され る 。 ラ ンク の 種類 に つ 
いて は 266 ペー ジ を 参照 。 


こと が で きる 。 


P ュ 一 人 の 手 和 


ぶた つの ゲー ム プ レイ 画面 


一 方 、「 オ ペレ ーション 」 の 画面 は 、 手術 の 遂行 に 必要 な 
すべ て の 情報 が 数 多く 表示 され て いる 。 それぞれ の 表示 の 


意味 を よく 理解 し て か ら 執 刀 に 胞 お よう に し た い 。 


エ ピ ソー ド 選 択 画面 / ノ オペ レー ショ ン 画 面 の 見 方 


い 店 RB 


思 ス クロ ー ル バー 

スク ロー ル パ ー を タッ チ し た まま 、 続け て 
スラ イド させ る と 画面 を スク ロー ル さ せる 
こと が で きる 。m 黄 ボ タン の 上 、 下 で も スク 
ロー ル は 可能 。 


四 Stage Score 
現在 の 得点 。 手 術 の 状況 に よっ て 得点 が 
加算 され て いく 。 


蛋 Chain/Max 
現在 の Chain 数 (左側 ) と 最大 Chain 数 
(右側 )。 手 術 の 状況 に よっ て カウ ント さ 
れ で て いく 。 


回 Time Limit 
各 手 術 の 制限 時 間 。 


田 オ ペレ ーション 情報 

助手 や 仲間 の 医師 か ら 発せ られ る 情報 。 
執刀 に 関す る 注意 点 や さま ざま な 情報 が 
表示 され る 。 


オペ レー ショ ン 
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目 VITAL 

患者 の バイ タル 値 。 最 大 値 が 9 以下 の 
場合 ゲー ジ 上 に 緑色 の ライ ン が 表示 さ 
れ 、 その 地点 が バイ タル の 最大 値 で ある 
こと を 示し て いる 。 


田 器具 アイ コン 
手術 で 使用 する 各 器 具 の アイ コン 。 タ ッ 
チ す る と その 器具 を 使用 で きる 。 


貞 追 加 ト レ イ 
人 工 膜 や リー ド 線 な ど 、 患部 の 処置 に 必要 
な アイ テム が 置か れる トレ イ 


軸 回 収 トレ イ 
回 収 し た い 異 物 を 乗せ る トレ イ 器具 の 
ピン セッ ト で 異物 を つか むと 出現 する 。 


則 SKIP 

SKIP 機 能 を 使用 し て いる と 表示 され る ア 
イコ ン 。SKIP 機 能 使用 中 は 手術 時 に 発 
生 す る カッ トイ ン を と ば すこ と が で きる 。 


必 Systerm 


合 す は 


手術 を 手際 よく 進め て いく に は 、 まず 使用 で きる 器具 の 役割 を 把握 し 、 使 用 方 法 を 覚え て お 


く 必 要 が ある 。 


ここ で 各 器 具 に 関す る 基礎 知識 を 身 に つけ て お こう 。 


虹 本 器具 と 特殊 器具 を 1 りみ に 使い 分 け よ う 


手術 で は 、B つ の 基本 器具 と いく つか の 特殊 器具 を 使っ 
て 患 部 の 治療 を 進め て いく こと に な る 。 画面 の 左右 に は 基 
本 器具 と 超 執 刀 (G5 ペ ー ジ 参照 ) の 器具 アイ コン が それ ぞ 
れ 配 置 され て お り 、 その アイ コン を タッ チ す る と 選択 し た 器 
具 が 使用 可能 に な る 。 特殊 器具 は 特定 の タイ ミン グ で 出現 
する 器具 で 、 その と き 以 外 に 使用 する こと は で き な い 。 特 
殊 器 具 の な か に は 器具 アイ コン が 表示 され る も の が あり 、 そ 
の アイ コン は 画面 右 下 ( 注 射 器 アイ コン の 下 ) に 配置 され 
る 。 以 下 の 各 種 器具 解説 で は 、B つ の 基本 器具 と 特殊 器具 
に 含ま れる 要素 を まとめ 、 使い 方 と その 効果 を 解説 する 。 


(各種 器具 


名 移 
人 レン 


と 多 る 6 チー た mmー ペ ーー ニー ンー こ ーー 1 


小さ な 腫瘍 や 体内 に 寄生 する ギル ス を 焼却 する 際 に 使用 
する 器具 で 、 タ ッ チ し 続け る と その 部 分 に レー ザー を 申 身 
し 続け る 。 ス ライ ド さ せ て も 照射 し 続け る の で 、 動 く ギ ル 
ス の 追撃 が 可能 だ 。 た だ し 、 異常 の な い 部 位 に 長 時 間 照 身 
する と 臓 器 に レー ザー 訟 が 発生 する こと が ある の で 、 無 剛 
に 同じ 場所 を 照射 し 続け る の は 避け た い 。 


ヒー ル ゼ リー 
Acecee20 の 


小さ な 傷 を 瞬時 に 治療 する ほか 、 消毒 や 人 工 膜 を 定着 さ 
せる 効果 も ある 万 能 薬 。 タ ッ チ し た 部 分 に ヒー ル ゼ リー の 
エフ ェクト が 広がり 、 タ ッ チ し た 状態 か ら ス ライ ド さ せれ 
ば 広い 範囲 に 塗布 する こと も 可能 。 ま た 、 エ フェ クト が 表 
示さ れ て いる あい だ は バイ クノ ル の 低下 を 卸 えた り 、 ギル ス 
の 動き を 止め る 効果 も ある 。 


各 器 具 ア イコ ン は 毎回 同じ 場所 に 配置 
隊 還 | され て お り 、 選択 し て いる 器具 は 、 器具 
語 器 | アイ コン が 白色 の バー に 囲ま れる 。 


中 解 説 ) 
③ 扱 い 方 


患部 を タッ チ す る 


| お も に ギル ス を 焼 私 する 際 に 使用 する 
計器 具 。 照 時 し 続け て も バイ タル は 低下 
強し な い が 、 臓器 を 傷つけ る こと が ある 。 


⑨ 扱 い 方 


患部 を タッ チ す る 


Pe 人 電 | ヒ ー ル ゼリー を 塗る と 緑色 の エフ ェクト 
mW が 広がる 。 塗り 続け れ ば 、 バイ タル を 
回 復 させ る こと も 可能 だ 。 
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